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Blitzventil (BV) 
Dunlopventil (DV) 
(German Type) 

32 mm Normallänge 
40 mm Überlänge 


American Valve (TR4) 
Schraderventil 
40 mm Überlänge 


American Valve (AV) 
Schraderventil 
28 mm Normallänge 


French Valve (FV) 
Prestaventil 

32 mm Normallänge 
47 mm Überlänge 


(OPQ WA 


Artikel-Nr. 
081 144 01 


081 145 01 


081 146 01 


081 147 01 


081 148 01 


081 149 01 


081 150 01 


081 151 01 


081 152 01 


081 153 01 


081 154 01 


081 155 01 


081 159 01 


081160 01 


ETRTO-Nr. 


47-203 
54-203 
37-305 
47-305 
50-305 
54-305 
37-355 
47-355 
50-355 
54-355 
37-406 
47-406 
50-406 
54-406 
37-406 
47-406 
50-406 
54-406 
37-507 
47-507 
50-507 
54-507 
37-507 
47-507 
50-507 
54-507 
37-559 
47-559 


50-559 
54-559 
37-559 
47-559 
50-559 
54-559 


37-559 
47-559 
50-559 
54-559 
18-622 
25-622 
32-630 
37-622 
47-622 
32-622 
32-622 
35-622 
40-635 
32-630 
37-622 
47-622 
32-622 
32-622 
35-622 
40-635 


Größe 


12x 1,75 
12x 2.25 


18 x 1,50 
18x 1,75 
18 x 1,90 
18 x 2.10 


20 x 1,50 
20 x 1,75 
20 x 1,90 
20 x 2.10 
24 x 1,50 
24 x 1,75 
24 x 1,90 


24 x 1,50 
24 x 1,75 
24. x 1,90 
24 x 2.10 


26 x 1,50 
26 x 1,75 
26 x 1,90 
26 x 2.10 


26 x 1,75 
26 x 1,90 
26 x 2.10 
700x18C 
700x25C 
27x1% 
28 x 13/8 x 15/8 
28x 1,75 
28x1%ax1% 
700x32 C 
700x35C 

28 x 11/2 
27x1% 

28 x 1 3/8 x 15/8 
28x 1,75 

28x11 Ax1% 
700x32C 
700x35C 

28 x11/2 
27x1% 

28 x 13/8 x 15/8 
28x 1,75 

28x 1 %ax1% 


700x32C 
700x35C 
28x 11/2 


1: 
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Ventil 
BV Box 


BV Box 


AV Box 


AV Box 


BV 40 mm Box 


TR 4 40 mm Box 


FV 47 mm Box 


FV 47 mm Box 


BV 40 mm Box 


TR4 40 mm Box 


FV 47 mm Box 
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